b. przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Inżynierskiej 


urodzony 23 stycznia 1882 r. zmarł 23 stycznia 1948 r. 


Obrzęd pogrzebowy odbędzie się we wtorek dnia 27 b. m. o godzinie 15 z kaplicy domu przedpogrzebowego 
na cmentarzu rakowickim. 


Zarząd i Rada Nadzorcza Spółdzielni Inżynierskiej. 


ZAKŁAD POGRZEBOWY 


ONUFREGO FIUTA Drukarnia Związkowa w Krakowie, ul. Miko'zjska 13 
Kraków, ul. Grzegórzecka L. Y — Folalam 000-356 


